[BUFFALO 


タワー型冷風機 

BSOTOS10WH 

取扱説明書 

KM00-0339-00 


安全にお使いいただくために必ずお守りください 


A この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的 
損害の発生が想定される内容を示しています。 

注意 

• 本製品を次の場所に設置しないでください。感電、火災の 
原因になったり、製品に悪影響を与える場合があリます。 

強い磁界、静電気、震動が発生するところ、平らでないところ、直射 
日光があたるところ、火気の周辺または熱気のこもるところ、漏電、 
漏水の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ。 

• 本製品を落としたリ、強い衝撃を与えたりしないでください。 

• 本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。 

• 本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。 

• 異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社サポート 
センターまたはお買い上げの販売店にご'相談ください。 



く USB ケーブルを使用する場合〉 

本製品背面の DC ジャックに付属の USB ケーブルを接続し、パソ 
コン等の USB ポートに接続します。 

以上で本製品がご使用いただけます。 


r#, 供給電力不足のため、 usb / ヽブ経由では使用できない場合が 
'•つあります。 

注意 




C ぉ娜:なる®に ） 

お使いになる前に、梱包内容、製品各部の名称や製品仕様を 
パッケージでご'確認ください。もし不足じ T いるものがあれば、お 

買い求めの販売店にこ'連絡ください。 


•本体 . 

.1 台 

• USB ケーブル . 

.1 本 

• 加湿用フィルター(交換用） . 

.1 個 

• アルカリ単4乾電池(動作確認用）••… 

•4 本 

•取扱説明書(本書） . 

.1 枚 

pi 付属の電池は動作確認用です。出荷時期等により電池が消耗 
S している場合がございます。お早目にお客様で新品の電池を 

メモ 用意し、付属の電池と交換してください。 



<電池を使用する場合> 

1•本体裏面の電池ボックスカバーを取り外します。 

r # i 電池ボックスカ/《一を取り外す際は、爪を傷つけたり、ケガ 
1 ♦二 J をしないようにご注意ください。 

注意 


2. 単4乾電池を4本入れます。 

※十と一を絶対に間違えないでください。 

3. 電池ボックスカバーを取り付けます。 
以上で本製品がご使用いただけます。 




①〇 [ POWER ] ボタン：[運転]と[停止]を切り替えます。 

© ▼[ DOWN ] ボタン：[弱風]に切り替えます。 

© ▲[ UP ] ボタン：[強風]に切リ替えます。 

[ WATER ] ボタン：加湿の [ ON ] と [ OFF ] を切り替えます。 



LED インジケーター 

表 7]^ 内容 

WATER 

ボタン 

点灯 

加湿 [0 N ] 

消灯 

加湿 [ OFF ] 


r #, 給水タンクが空の状態で [ WATER ] ボタンを押さない 
'/J でください。 

注意 


C 給_ ) 

<注意> 

• 加湿機能を使用する場合は、必ず給水タンクに給水じ T くださ 
い。 

• 水を入れるときは、必ず USB ケーブルや電池を外じ T ください。 

• 給水タンクに水道水以外を入れないでください。また、芳香剤 
等も入れないでください。 

• 給水タンクに40て以上のお湯を入れないでください。（給水夕 
ンクが変形する恐れがあります。） 


1 • 本体背面の給水タンクを引き出します。この時、給水タンクを 
上に持ち上げると、引き出しやすくなリます。給水タンク上部 
のカバ'—をスライドさせて開けます。 

2. 給水タンクに [ MAX ] の表示があリます。 [ MAX ] の表示の範囲 
内で給水してください。 

3•給水タンク上部のカバーを閉めて、給水タンクを本体にゆつく 
リ入れてください。 

4. 本製品を運転させて、 [ WATER ] ボタンを押すと加湿機能が使 
用できます。 


ぐ お手冬れ方法 ) 


本製品を清潔に保つため、加湿用フィルターを洗浄してくださ 
い。また、カビや異臭の発生を防ぐため、給水タンクの水は毎日 
交換してください。数日間放置すると、タンクの水が腐食し、異臭 
の原因になる場合があります。 


• 本体背面にある加湿用フィルターは、流水で軽く洗い流して、 
ホコリ等を取り除いてください。 

• 保管する場合は、しっかりと乾燥させてください。乾燥させずに 
保管すると、カビ等の発生原因になります。 

• 本体の水洗いは、絶対にしないでください。 

• 水に布を浸し、しっかりと絞って、本体の汚れを拭いてください。 
• シンナー等の溶剤は、使用しないでください。 


P #, お手入れをするときは、必ず USB ケーブルや電池を外し T くだ 
注意^ 


「設定がうまくいかない J 、 「故障かな？ J と思った5 

サポートセンターのご案内 


本製品に関するお問合せはサボートセンターで受け付けています。 

• お問合せの際は、まず、当社サボートページをご確認ください。 

お客様からお寄せいただいたお問合せを元にした、ピックアップ Q & A やよくある質問をご紹介して 
おります。機種や症状別に参照することも可能です。ぜひご覧ください。 

八口ーパッファロー 


P 症状另 

S 八口ーパツファロー 

86886.jp 


( http://www 不要） 


86886 .jp 検索 


»インターネット （ E メー J レ）：※お問合せフォームからご質問いただけます。 
1 個人のぉ客様1 S 86886.jp/mail/ ( http://www 不要） 


あらかじめ下記の項目をご確認ください。よりスムーズに回答すること 
2,パソコンの型番3,0 S のパージヨン 4,トラ 


5:お問合せの際には、あらかじめ下記 a 
が可能です。1.ご使用の当社製品名 
ブルの内容をお知らせください。 

丨時間や電話番 
I は当社ホーム Z 


i 号などは、変更されることがあります。 

na—iwra— 

，ページ (86886.jp) をご箕ください。 


叫 050-3163-1825 


9:30-19:00 (日曜日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く） 


万が一、製品が故障した場合は、下記のサイトより「インターネット修理予約システムで申込む」をご 
利用いただき、商品を当社修理センターまでこ•送付ください。事前に修理を予約いただくことで、修 
理期間の短縮や修理状況の確認を行5ことが可能です。 


S 八口ーパッファロー 

86886.jp/shuri/ 


( http://www 不要） 


携帯電話で修理品の送付先を確認することができます。 
右のパーコードを携帯電話で読み取ってください。 



sr support only to Japanese OS. 

<e provide technical and customer support only in Japanese langua 
We provide technical and customer support only for use in Japan. 

当社へご提供の個人憧報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者へ> . 

•お間合せ(こ関する連絡•製品向上の為のアンケート（サボートセンター）•添付品の販売業務 （ii 
- S 品返送/詳細症状の確認/見横確思/品寅向上の為の返送後の動作状況確認（修理センター） 


示は致しませ 


保証契約約款 


この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するもの 
です。お客様が、この約款に規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことがで 
きますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却下さい。なお、 
この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではあリません。 


を行うことを 


第1条（定義） 

1この約款において、 

約した重要な証明書をじ 

次において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて1 
製品が正常に機能しない状態をいいます。 

次において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、弊社が無償で行う当該故障個所の 


「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理： 

&いいます。 

2この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動： 
あっても、製品 t 
3この約款におし、 

修理をいいます。 

4この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様 I 
無償修理をお約束することをいいます。 

5この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用さ; 
とき、お客様から費用を頂戴して弊社が行う当該故障個所の修理をいいます。 

6この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体機能: 
部分をいい、付属品（マニュアル、パッケージなど）および消耗品などは含まれません。 


させた場合で 


保証） 

/た場合、お客様は、 
無償保証の適用を受 I 
も無償保証の適用を丨 
頃される際に、保証1 


:書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼する 
を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期 
受けることができません。 


2修理をこ'依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合 £ 
3ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアル NoJ 


第2条（無償保証） 

1製品が故障 
ことにより、無償’ 

蜀内であっても； 

ていること等により、偽造された疑いのある場合、または； 

要事項が消去、削除、もしくは改ざんされている場合。 

E 書にご購入日の証明をされていない場合、または; 
-卜など）が添付されていない場合。 

品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または： 

に起因して故障または破損した場合。 

6お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、 
より故障または i 


等の重! 
t 製品に 


要事項が未記入または修正され 
に表示されるシリアル No . 等の重 


0ご購入日を確認でき 


落下または衝撃等 


4販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のこ 
る書類（レシートなど）が添付されていない場合。 

5お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、 

弊社が指定するもの以夕 

機器との接続によリ故障または破損した場合。 

7火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、 
障または破損した場合。 

8消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。 

9前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。 


第3条（修理） 

この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。 

1修理のご依頼時には製品を弊社修理センターにご送付ください。修理センターについては各製 
品添付のマニュアル（鼋子マニュアルを含みます）またはパッケージ、ならびに弊社 WEB サイ 
卜をご確認ください。尚、送料は送付元負担とさせていただきます。また、ご送付時には宅配便 
など送付控えが残る方法でご送付ください。郵送は固くお断り致します。 

2修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修によリ行います。但し、万一、修理が困難 
な場合または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性 
能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂く事があリます。 

3ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、 
ディスクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合 
などがございますが、修理の際、弊社は記憶されたデータについてパックアップを作成いたしま 
せん。また、弊社は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。 

4無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。 
5有償修理によリ、交換された旧部品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて 
頂きますが、修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。 
但し、部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。 


債務 


第4条（免責事項） 

1お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、 

不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。 

2お客様がご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定にかかわらず、 
無償にて当該瑕疵を修補しまたは瑕疵のない製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基 
づく損害賠償の貴に任じません。 

3弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、/\—ドディスク 
等のデータ記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではあ 
りません。 

第5条（有効範囲） 

この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外、産業用途、組込、ならびに指定箇所以 
外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。 


•保証書とともに購入日が証明できるものを保管して下さい。保証(修理)の際に 
'必要となります。 

• 本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定によリ戦略物資等(または役 
務)に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出 
許可(または役務取弓I許可)が必要です。 

• 本製品は、日本国内の法令に基づいて作成した製品です。日本国外では使用し 
ないでください。 

•掲載されている各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 

• デザイン、仕様等は改良のため予告なしに変更する場合があります。 

• BUFFALO tmJBUFFALO t M は、株式会社メルコホールデイングスの商標です。 


株式会社 クフア I □— 


^ホームページ URL 

buffalo.jp 、 

iBUFFALO 製品 URL 

buffalo.jp/supply/ 


BSOTOS 10 WH 取扱説明書 


初版発行 

2012/3/29 

KM 00-0339-00 




































































































































